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von ys   mit   den   beiden  parallelgeschalteten   y± und y^.     Es wird daher
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Diese Rechnung findet z. B. dann Anwendung, wenn mehrere unsymmetrische Sternschaltungen parallelgeschaltet sind, deren neu-trale Punkte nicht verbunden sind und der Spannungsabfall fur beide zu beriicksichtigen ist. Zwischen den neutralen Punkten besteht eine Spannung, es konnen daher die Scheinwiderstande«ent-sprechender Stromkreise nicht parallelgeschaltet werden.
Man transfiguriert dann erst jede Sternschaltung in ein Dreieck, die entsprechenden Seiten der Dreiecke sind parallelgeschaltet. Das aus der Parallelschaltung resultierende Dreieck kann wieder in eine Sternschaltung transfiguriert werden, womit die den parallelgeschalteten Sternschaltungen aquivalente Sternschaltung gefunden ist.
47. Berechnung  der  Spannungserhohung  bei  einem Mehrphasensystem.
In Kap. IV S. 44 wurde gezeigt, wie bei einer Einphasenleitung die prozentuale Spannungserhohung und damit der ihr nahezu gleich-groBe Spannungsabfall berechnet wird. Da bei einem Mehrphasensystem die Linienspannung von dem Spannungsabfall zweier Linien-strome beeinfluBt wird, die bei ungleicher Belastung der Phasen sehr verschieden groB sein und ungleiche Phasenverschiebungen gegen ihre Spannungen haben konnen, erweitert sich diese Berechnune bei- 95), gesucht zv z^ z$ fiir den aqui-jnten Stern. Aquivalenz besteht.
